CAMPEONATO ITALIANO - 2021/2022 





3º RODADA 


EEN 


«8 


Atalanta 


11/08/2021 às 15:45 
A Valerio Marini 


O Geniss Stadium (Bergamo) 


Berat Djimsiti (gol anulado) X 
Joakim Maehle 


Fiorentina 


ufan Vlahovié (pênalti) 


1) Giacomo Bonaventura 


Duván Zapata & 


Duván Zapata (pênalti) 3) 


utan Viahovié (pênalti) 
Igor Júlio 


DD Nikola Milenkovié 


Robin Gosens &. 


) Odriozola 


Remo Freuler & 


José Luis Palomino 


Ls Estatísticas 


Atalanta 
55 Posse de bola (%) 
as2 Total de passes 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


db Escalações 
Atalanta 


57. Marco Sportiello 
2, Rafael Tolói (0) 
6. José Luis Palomino 
19, Berat Djimsiti 
43 Joakim Maehle 
11. Remo Freuler & 
77. Davide Zappacosta 
4 88, Mario Pasalié 
4 32. Matteo Pessina 
459. Aleksey Miranchuk 
451. Duván Zapata & 


Banco de Reservas 


1, Juan Musso 
31. Francesco Rossi 
te Robin Gosens & 
13 Giuseppe Pezzella 
28, Merih Demiral 
66, Matteo Lovato 
17. Teun Koopmeiners 
fis. Ruslan Malinovskyi 
172. Josip lliãé 
159. Roberto Piccoli 


Fiorentina 
as 


425 


Fiorentina 


1. Pietro Terracciano 
3 Cristiano Biraghi (0) 
4 Nikola Milenkovié & 
423, Lorenzo Venuti 
s8. Igor Júlio & 
5. Giacomo Bonaventura & 
bis. Lucas Torreira 
4 32, Alfred Duncan 
47. José Callejón 
9. Dusan Vlahovié (3 & 
| 33. Riccardo Sottil 


69. Bartlomiej Dragowski 
2, Lucas Martinez 
17, Aleksa Terzié 
129. Odriozola & 
55. Matija Nastasié 
fa Riccardo Saponara 
110. Gaetano Castrovilli 
14. Youssef Maleh 
24. Marco Benassi 
134. Sofyan Amrabat 
122 Nicolás González 
91. Aleksandr Kokorin 





